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Oi? SRA. Sa ee Ore 
presents 
OPERATIC EXCERPTS 


Tuesday, April 13, 1965 |at 8 p.m. 
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Ri The Magic Flute, Act 1 Quintet i MN Na RR a a a Mi lm, Mezart 


Tani no Giuseppe Macina 
Papageno Paul Brown 
lst lady Nancy Gottschalk 
and lady Gaynor Jones 
8rd lady Nancy Greenwood 
Se POLKY aie DORs) Diet Cie aly Gobi my cal W as miu a At ty a « Gershwin 
Bess Roxolana Roslak 
Porgy Lloyd Dean 
Aa: Don Sloverind, Rat. 1 Debi aie i miele ws mie tes Semel) cml Me wlll nM, i alc, aaa ie 
Donna Anna Helly Sapinski 
Don Ottavio Thomas Park 
4 q Carmen, Mot Ed Cama Cer ei ii ak wi imiitme Ue Ti ci nM MUL gt 0 a le 
Carmen Maida Rogerson 
Frasqiita Tatiana Vasilieva 
Mercedes Nancy Greenwood 
Js Falecatt, Soene from AGE! 11 eee Cy lim sin) ied ima inal UU MRM tt i, /calkt Reg aie 
Sir Jom Falstaff Joseph Macko 
Ford Richard Braun 


Oe Fidelio Act. 1 Beene hii ate ila tise muliee ae alata UML GN lal geen tag) (2) emote ident 


MarZelline Ricki Doran 
Leonare Helly Sapinski 
Rocco Herman Rombouts 
Jaquino Giuseppe Macina 


is a I Puritani Duet e i & s s s s J An . s 2 s . e * s ” 2 . . s 
Elvira Sandra Moore 
Giorgio David Geary 


Bie Le 


6. Don CGlovannl, ‘Scene From Act Wye ele wel Ok a a ek | RA, 


aerlina Nancy Gottschalk 
Masetto Lloyd Dean 
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9. FACE DLE OMOE, wih ke ew ee Sie ee he om WU SE GA Verdi 
Aida Asdghig Shakarian 
Radames Ermanne Mauro 


LO, The Perry Wiweaot WER OR ee ial e es Gh id vata MRA CUM Ma te Nicolai 


Alice Ford Roxolana Roslak 
Meg Page Maida Regerson 
lh. tA Previate Seane from Rot Ue ae ee a ie es ee ie . » Verdi 
Violetta Maria Pellegrini-Mackoe 
Annina Jeannette Zarou 
Alfredo Thomas Park 
Germont Joseph Macko 
Dr. Grenvil Richard Braun 
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OP ERA 8.0 8:00 - 
Director += Ettore Mazzoleni 


inet is 1 (Miaka stale 3 
Erneste Barbini (Music Director), Alfred Strombergs, Jacqueline Richard 


Stage Direction 
Herman Geiger-Torel, Werner L. Graf, Andrew MaeMillan 
Technical Directien 
Wallace Russell 


Stage Crew 


Members of the Opera Schoel 
Technology Ceurse 


